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< ワキ用 > 

ES201IP 


Tkj 先い 
できま甘ん 


保管巧 


保訪書別添 



取扱説明書 



※アルカリ乾電池專用（別売) 

■お買い上げいただき、まことにありがとラございます。 

•取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくまをにお使いください。 

•ご使巧前に「まを上のごま意 J (1 〜5ページ）を必すお読みください。 
•保証書は、「お買い上げ曰■販売店名 J などの記入をおかめ、 

取扱説巧書ととちに大切に保管しでください。 








(必ずお守 0 ください) 


f 


人への危害、な産の損害を防止するため、必すお守りい 
ただくことを説明しでいます。 

■誤った使い方をしたとぎにちじる危害や損害の程度を 
説明しでいます。 


/K 5¢ B :「傷害を負ラことや、お産の損害 
•ム が発をするおそれがある内容 J 
です。 


■お守りいただく内容を巧の図記言で説明しでいます。 
(巧は図記音の例です） 


しではいけない内容です。 
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実行しなければならない内容です。 


A 注意 




分お禁止 


♦改造はしない。また、分解した0修理を 
しない。 

义災•感電-けがのおそれびあります。 
修理はお買い上げの販売店または、 

パナソニック電工お客様ごホ目談窓□に 
ごホ目談ください。 


〇 


必す守る 


♦処理後、2曰な上たつでを肌のトラフ'ル 
び'続く場合には、使巧を中止し、巧フ科 
専門医に相談する。 

守らないと症状び悪化するおそれび 
あります。 


♦ワキ使巧時は、ウデを上方にしっかり 
伸ばす。 

守らないと痛みの増加や、肌を 
傷つける原因になります。 


• やわ肌ガードは変おしやすいので注意す 
る。保管や持ち運びの際はキャップをつ 
け、掃除の際は無理な力を加えない。 

守らないとやわ肌ガードび変形し肌を傷 
つける原因になります。 


安全上のごを意 
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A 注意 

〇 

必す守る 

♦脱毛器をはじめで使ラ場合は、2〜3曰 
に分けで、無理せすかしすつ、ゆつく 
りと試しなびら使巧する。 

• ご使巧前にやね肌ガードやディスクの 
変おや破損びないかお認し、変おしで 
いたら使巧しない。 

巧らないと肌を傷つけたりやけどなどの 
原因になります。 

• ご使巧前後は、お肌を清潔に保つ。 

特にワキは汗をかさやすく、炎症など 
を起こしやすいので、汗は必すふさ取り、 
清潔な状態で使ラ。 

脱毛後は、毛穴び'開いでいますので、 

何ちつけない。 

守らないと感染やお症の原因じなります。 

• 頭髪やな服等びディスクに触れないよラ 
に気をつける。 

守らないとディスクできき込む原因にな 
ります。 


A 注意 
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禁止 


♦顔-外陰部およびその周囲-太ちちの 
つけ根などには使用しない。 

痛みの増!]日や、肌を傷つける原因に 
なります。 


• 巧のよラな方は使巧しない。 

-アトピー性巧フ炎、湿疹など巧フ 
疾患のある方 

-アレルギー体質の方、化粧品、巧類、 
を属等にかぶれやすい体質の方 
-化牆しやすい方 

-静脈瘤、糖尿病、血ち病などの方 
-出血の止まりにくい方 
-今までに脱毛（毛巧ぎ、脱毛器、ワック 
ス等）によりお肌にトラスレ（化牆や 
炎症等）を起こしたことび'ある方 
肌を傷つけたり、敏感になったり、 

炎症やお血などの原因になります。 


♦巧のよラな場合には使巧しない。 

-を理前、を巧中、妊娠中、産後 
(約1力月）の方 
-曰焼けした肌 

-体調のすぐれない時や肌•身体に 
異常を感じる時 

肌び敏感になったり、痛みを強く感じる 
原因になります。 


安全上のごを意 
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A 注意 

0 

禁止 

♦巧のよラな部位には使巧しない。 

-巧フのたるんでいる部分、傷、湿疹、 
ほくろ、あざ、いぼ、吹き出をのなど 

肌を傷つけたり、炎症や出血などの原因 
になります。 

• 巧のよラな使いかたはしない。 

-入お前、入お中（シャワーち含む） 

-水をや海水おの直前 
(2 曰前までにご使巧ください） 

-家族や他人との巧用 
-脱毛直後の過激なスポーツや運動 

脱毛により開いた毛穴から、細菌が'入り、 
感染やお症などの原因になります。 

♦肌に強く巧しつけたり、同じところを 
何回ちこすったり、あでたままにしたり、 
たたくよラな使いかたはしない。 

痛みの増加や、肌を傷つける原因に 
なります。 
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ち < じ 

ま全上のごま意 


各部のなまえ . 7 

電池の入れかた . 8 f 

ご使用の前に . 9 i 

♦はじめでお使いになる場合は必すお読みください 

使いかた . 11 

♦上まな脱毛のしかた . 12 

お寺入れのしかた……14 g 
お知らせ . 16 ^ 

♦修理を依頼される前に . 16 

•Q&A . 17 

♦保証とア フターサービス ……裏表紙 


♦お客様ごす目談窓□のご案内…裏表紙 
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各部のなまえ 



【定格】 


電源ちな 

乾電池式 

乾電池の種類 

単4おアルカリ乾電池 ( LR 03) 2本 
乾電池別売 

質量（重量） 

120 g (乾電池含む） 

乾電池 パナソニック単4おアルカリ乾電池2本で、週1回 

の寿命 （1 回約5分）ご使用の焉含、約2力月使えます。 


♦アルカリ乾電池（単4お）切外は使わないでください。 
♦新しい乾電泡とちい乾電池を混ぜで使わないでください。 

また、巧電式の電她は使わないでください。 

♦使巧済みの電池は分別廃棄しでください。 
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電池の入れかた 



X キャップ部を持つとキャップびはすれます。 

必す白い部分を持つで電池カバーをはすしでくださし、。 
※スイツチに指をかけないよラにごを意ください。 


9 お4おアルカリ乾電池2本を 

入れる 


電池カ パーを 

取り付ける 

♦「カチツ J と音か' 
するまでお実に。 



A 注意 


乾電池に表示しであるま意内容を必す守る。 
乾電池は®台極をおかめ、正しく入れる。 

使いのった乾電池は、すぐに取り出す。 

長期間使巧しないとぎは、乾電池を取0出しでおく。 
使巧巧奨期限巧の乾電池を使巧する。 

守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによる 
けびや周囲;'弓損の原因となります。 


各部のなまえ 


電池の入れかた 
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マ、估 m / Ti 封まじめでお使いになる場含は 
し 1 交け j ンソ刖 I し1 このぺ-ジを必すお読みください。 


A 注意 

• 脱毛器をはじめで使ラ場合は、2〜3曰に分けで、無 
巧せずかしすつ、ゆっくりと試しなびら使巧する。 
♦肌に強く巧しつけたり、同じところを何回ちこすっ 
たり、あでたままにしたり、たたくよラな使いかた 
はしない。 

痛みの増!]日や、肌を傷つける原因になります。 

• 入お前、入お中または水泳や巧化おの直前には使巧 
しない。 

脱毛により開いた毛穴から、細菌び入り、 

感染やお症などの原因になります。 

♦脱毛後は何ちつけない。 

感染やお症の原因になります。 

♦処理後、2曰な上たっでち肌のトラフ'ルび'続く場合 
には、使巧を中止し、巧フ科専門医に相談する。 

^ 守らないと症状び悪化するおそれびあります。 


お肌のケアは肌びま定しでから巧ってください。 （ P 17 Q & A 参照) 


S はじめでのちや、シーズン始めの揚さなどは、ちの本数び 
多いため、 痛みを強く感じますび、2回目な跨は処理する 
本数がみなくなるため痛みは軽減されます。しかし 痛みの 
感じかたには個人差びあります。 



yill 
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脱毛直接は点出曲したり、赤くなることなどがあります。 

痛みやホみが気になる場含には、冷たいタオルで 
押さえでください。 
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入ミ谷後のご使巧をおすすめします。 


毛は3曰!^上伸ばした状態でお使いください。 

ただし、"毛周期"の関係上、3曰1申ばしでち抜けない毛が 
あります。短い毛は、無理をせす、毛抜きやシェーバーの 

期とは 

ヒトの毛は、毎曰かしすつ抜けではちえるといラことを、繰り返し 
でいます。これは一本一本の毛び独立しで、一定のをえ暨わりを 
繰り返しでいるからで、この生え曾わりを毛周期（ヘアサイクル) 
と呼ひ'ます。 

毛周期じは、大きく分けで生え始めから完全に伸0^きるまでの成 
長期と、毛根が衰え、自然と毛が旅け着ちるまでの休止期がありま 
す。休止期にある毛をおいた焉含、その綾一定期間をえできません 
が'、ちえ始めの毛や成長期にある毛は、巧の曰からでち表面に出 
でくる焉含びあります。また、 ~本~本で毛周期は違いますから、 
3曰值ばしでち、その曰に巧つの表面に出で言た毛などは、短すぎ 


で拖けないと舌があります。 

■おちお — tq 。 哪 "!■ 





を女脱ちではありませんので、2回目な跨は、約1週間に1回 
の定巧的な脱毛をおすすめします。 


ご使巧の前じ 
































ご使巧の前に(つブぎ) 


長いときはカツトする 

• 脱ちしやすくなり、癌みち軽減されます。 
• 脱ま器を使ラ3〜己曰前にカミソリやシエー 
バーなどでそつでおく ことをおすすめ します。 
• 毛び長いままですと脱ち時にちび内部の 
部品にからんで巧障のおそれびあります。 

おののか分や汗はふきとる 



♦ □ーシヨンや乳液、パウダー、制汗剤などはつけす、 
お肌を清潔で乾燥したが態にしでおま入れする。 


使いかた 


キャップを 

はずす 

义 やわ肌ガードやディスクの変おや破損 
びないか確認する。変おや破損びある 
場合は、使巧を中止しでください。 



9 スイッチを 

on にしで 
脱毛する 

3 脱毛し終わったら 

スイツチを off にする 




♦頭髪やな服等びディスクじ軸れないよラ気をつける。 

(きき込まれる恐れびあります） 

♦本体を落としたり、固い物にあでないでください。 

(やわ肌ガードやディスクの変形や破損の原因になります) 
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■ワキの皮フびたるまない 
よラに、ウデを上方に 
しっかり伸ばす 

■やわ肌ガードび 
肌に密着するよ 
ラに本体を直角 
にあでる 

圓上下、左ろに動かす 


左ち 





喔®上手な脱毛のしかた 

毛!びこぼれますので、紙などを敷いでお使いください。 


A 注意 

• ワキ使巧時は、ウデを上方にしっかり伸ばす。 

守らないと痛みの増加れ肌を傷つける原因になります。 
♦肌に強く巧しつけたり、同じところを何回ちこすったり、 
あでたままにしたり、たたくよラな使いかたはしない。 
♦顔 • 列陰部およびその周囲、太ををのつけ根などじは使届しない。 
^ 痛みの増!]日や、肌を傷つける原因になります。 _ J 



ご使巧の前じ 
















上まな脱毛のしかた(つブぎ) 


ビキニライン 


■指でお肌を伸ばしなが'ら、毛の流れに逆 
らラよラに、ゆっくり動かす 
(内側から外側へ） 



♦ビキニラインは水着やショーツなどをはいで、あらかじめ脱毛 
する部分を確認してください。 

♦ま入れしたいちを短くカツトしでから巧いでください。 

♦長い毛び器具にからまないよラごを意ください。 


使巧でぎる部位 
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おを入れのしかた 


ご使巧を、フレームやディスク部はし〇ち清潔に掃除しでくださし、。 
やわ肌ガードの変形や破損をしないよラに 
掃除をしでください。 


フレームを はずす 


2 ブラシで掃除する (必すスイツチを Off にする） 






♦ディスクにはいりこんだ毛くすが、とりにくい焉含があります。 
本体を下に向け、指でディスク部分を数回回転させでから、再度 
ブラシではらラととりやすくなります。（必すスイツチは巧った 
状態で巧っでください。） 

♦フレームをはすした隙、ディスクの横じある金属部分にさわら 
ないでください。故障の原因になります。 

♦ブラシは付属の専巧ブラシ政パは使巧しないでください。 

3 巧着物は乾いた巧で/3'\ま<^*§) 

※やわ肌乃ードを強く巧さえないでください。 



やわ肌ガード 

だ 




4 キャップをつけで保管する 
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使いかた おま入れのしかた 



















おま入れのしかた(つブさ) 


發 は… 






しない 


古如章の原因となります。 


本体のちれは、アルコール- 
シンナー-ベンジン-除が液 
などでふかない 

故障や部品の割れ' 変色などの 
原因になります。 

乾いた巧や、薄めの百けん液をみし 
ふくませた巧でふきとつでください。 


湿気のをい場所に 
置かない 

巧障の原因となります。 


乳幼巧のまの届く所に 
置かない 
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下記の点検をお願いしまず。 



Oa 置をなお異常びある場合は点検をご依頼ください 
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@1© 修理を依頼される前に 


お手入れのしかた お知らせ 


















































































でお登えしまず。 



Q 毛が彼けない 
のですび？ 


A 毛の長さ、使いわすこをちラ1度ご 
確認ください。 （ P 9 〜13参照） 


〇 毛"^'^し、です ム毛が農くなることません。 

濃くなりませんか？ 


©抜いたら 
血びにじんでき 
たのですが'…？ 


Q 抜いたあと、 
肌が'ホくなるの 
ですび…？ 


A 個人差がありますび、お肌の敏感 
な部位では、曲がにじむことがあ 
ります。肌を程くふき、清潔にしてお 
いでください。2曰政上たつでちミ台ら 
ない場含は使用を中止し、皮フ科専門 
医にごホ目談ください。 

A 脱毛直渡になることがありますが、 
毛の抜けた部分の修續のために、 

皮フの血流が'煌！)日したちのです。 

赤みが'出た場含は、冷たいタオルで押 
さえでください。2曰が上たつでち消え 
ない場含は、一旦使巧を中止し、巧フ 
科専門医じごホ目談ください。 


Q 抜いたあと、 
毛穴び盛り上び 
り、鳥肌のよラに 
なつたのですび…？ 


A 体質や体調によつで、そのよラな 
状態になる揚さがあります。 

2曰な上たつでちちらない場合は使巧 
を中止し、巧フ科専門医にご相談くだ 
さい。 


A 個人差びありまずび、一般的にど 
んなちをの脱毛をしでち、巧下再 
をちびおこりやすくなります。 

深くちぐつでいるちは巧理に巧こラと 


G 抜いたあと、 
肌に白い点々び 
でさたのですび…？ 

Q 脱毛後' 月/! 

び乾燥するので 
すび、いつから 
クアで含ますか？ 

Q 桃ち聊ゃ 
妊娠かなどに使用 
できないのですか？ 
胎巧に影響びある 
のですか？ 


A 脱毛じより、角質がめくれたため 
です。脱毛後は肌を清顯に保つよ 
ラじしでください。 


A 脱毛饋2曰ぐらいしてから、薬局 
で売つでいるワ t リンか、保湿剤 
をお使いください。 


A 生理前や生理み、妊娠中や産媛 
(約 T 力 月）は、ホルモンのバラン 
スが不安定なためお肌が敏感になった 
り、痛みを強く感じる場含があるため 
です。 

胎兒 への 影誓はありません。 
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片卜し、スすか 9 しないでくたさい。入;谷中 、皮つがや 

わらかくなつでいるときに、市販のへ 
ちまたわし等で輕くこすり毛先を出す 
よラにしでください。 

^皮下再生毛とは- 

脱毛渡、再ち毛び角質に 
閉じこちつで表面に出で 
こない状態で、特に皮フの 
柔らかい部分にをじます。 


、 ノ 

お願い 

■お肌に異常があった場合は直ちに使用を中止 
しで、巧フ科専門医にご相談< ださい。 



Q&A 


下たた 
のしし 
フまに 
皮含様 
びでの 
毛をど 

QS 化 











USD 保証と アフターサービス 


(よくお読みください） 

保!® についで 

書は販売店でおミ度しいたしますので、必す[販売店、購入曰」等の記入をお植か 
めになり、保証内容などをよくお読みいただぎ、大のに保管しでください。保 ilE 期間 
はお買い上げ曰から1年間です。 

(苗# 用性能部品の保有期間尼現 

、町は、 このソイエの補修巧性能部品を聲造巧のり後6年間保有しでいます。 

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必量な部品です。 

(修^を 巧頼されるとき 

■ビスを依頼される前に、この取扱説明書の16頁をご確認いただき、なお異常びあ 
る場含は、ご使巧を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。 

♦保証期間中は 

お買い上 I プの販売店まで保証書をそ之で商品をご持参ください。 

巧記書の規定に従って販売店び修理させでいただぎます。 

♦ 保証期間を過ぎでいるとぎは 

お買い上(ブの販売店にごホ目談ください。修理によって機能力、‘維持でぎる場含は、ご 
希望により有料修理させでいただきます。 


パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内 


[[修理•お手入れ•お取扱い•工事などのごキ目談は、まずお買いずめの販亮店•工事店へお申し付けください 。I 

■窗居や贈答品などでお困 D の場合は、商品ち•品番をごお詔の上、下記窓口へ 


修理 

- 部品などのご相談は 


使いかた-お質い物などのご相談 

修理ご相談センター 

A •ナソニック お客様 ご 相談センター 

(S 臨 S 襄 SS 。 0570 -0 お-器日5 

を国どこか6でも市巧通話料金でご利用いただけまず。 
3呂5田/受イゴ9時〜吕〇時 

3日已曰/受が9時〜20時 

電話多抗レ函。01 20-878-365 

■携帯電話 .PHS でのご利用は... 06-6907-1187 

FAX が品レ函。0120 -878-236 

ただし、携帯電話- PHS 等は下記の電話番号へおかけください。 

大阪 006-6906-1 090 

干57 1-8686 大阪府 P 3 真市門真1048 

パナソニック里エテク ノヴー ビス(巧） 

ホし お a 日11 -2 目1-6401频東京 田 03-5392-71 90 €) 
ちち 屋田 052-551 -7900 频福岡 巧 092-目巧-0531逼) 

Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 
Open : 9:00-17:30 

(closed on Saturdays / Sundays/national holidays ) 


ごを意•狡 EG は大阪へ自動扇なになり、拠点か5大阪までの居ち通信料は巧社負担です。 0810 

•所在地、電話基号、受け時間などがを更になることがあります。 


ご相談窓□における個人情報のお取り扱い 

パナソニック星エ株式会社およびその関係会社は、お客揉の個人情報やご巧設內容を、ご巧設への対応や修理、 
その担認などのために利用し、その記録を残すことびあります。また、巧り返し 里 話させていただくと定のため、 
ナンバー-ディスフレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正 
当な理由びある場合を除さ、第兰ちに提供しません。お間い合わせは，ご相設された窓口にご連経ください。 

_ 


パナソニック株式会社 

裂造元パナソニック電工株式会社ビューティ-ライフ事業部 

〒巳 22-8 已20滋貿県彦根巿岡町33ま巧 
© Panasonic Electric Works Co ., Ltd . 200呂 
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